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V. 

VERSUCHE 

m i t d e m Electrometer, 

von 

VASSAI. LI. *) 

,—. — .^n einem fehr empfindlichen Blaltgold- 
Electrometer war Gran Siegellgck, welches mit 
einem goklenen Meffer abgefchaht worden, hin- 
langlich, eine Divergenz hervorzubringen; hingegen 
mit einem eifernen wurrle jrj Gran erfordert. Mit 
einem fardinifchen 24 Livrest'tucke bedurfte man 
mit einem fpanifchen 69 Livrersftucke -f- 5 1 G., 
mit einem portugiefifchen nur Gran. Er vermu- 
thete, die Scharfe des IlSrpers konne Einflufs ha- 
ben, und dies veranlafste folgende Verfuche, wobei 
wiederum Sirgellack der gefchabte Kbrper war: 

Scharfer fchabender Kdrper. Electricitdt des Abgefchabten. 


Gold 

+ E 

Silber 

— E 

Kupler 

— E 

MelTing 

— E 

Eifen 

— E 


*) Aus den Mimoires de l' Acad, dc Turin, Vol. V, A. 
1790 — 91, p. 57 — 92; ausgezogen von L. A. von 
Arnim. 
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Gernndeterfchabender Korper. Electriciti't <les Abgefehabten. 


Gold 

+ R 

Silber 

+ E 

Kupfer 

+ E 

]V1 piling 

+ E 

Eifen 

+ E 


Niclit hlofs Hie Geftalt des fchabenden Kcirpers, 
auch die Haltung hat EinPujs. Halt man die Starije 
Sie<re!ldi k vertikal, on.I :• hah! , indem derKork n 
eines lcharfen filbernen Mehers nach oheu gekekri 
ilt, nach ur.tert, fo wild die Klectricitiit <ler ab*'e 

n 

fchabten Stticke immer negativ ieyn ; hiugegen we i;i 
der Riickeri naon unten geket.rt lft, po/itiv. [tine 
entgegengeleme Veranderung zeigen Zucker m d 
Chocolade. Vielleicht laifen lioh diefe ietztern Ver- 
fehiedenheiten.daraiis erkiaren, dafs in dem ietztei n 
Fake die .ibgeriifenen Siiicke gegeudas Meller Iprin- 
gen und deflen Electricitat annehmen. *) 

Auch die Eiectriciiat des (chabenden fovvohl, wie 
des gefchabten Korpers, vvollte VaflaHi kennen 
leruen. Zu dem Ende wahke er folge i le Verlucbe: 

Electricitat dps 


Scliabender 

Korper. 

r 

t 

Gefcbabtejr 

Korper 

Siegel! .ick 

El¬ 

lens 

+ 

Kor¬ 

pers 

+ 

Ai.ge- 

fchabten 

Ifolirtes fcbarfes 

J 

Sebwofel 

+ 

-t* 

— 

Eifen 


Chocolade 

Wachslicnt 


+ 

+ 

Ifolirtes rundes 

< 

Sieoeliai k 

— 

— 

-h 

Eifen. 

Chocolade 

— 

— 

+ 


*) Auch die Verfchiedenheit der.durch fcharfe und 
ftucnpf* Korper abgefehabten Miicke wird i.ch dar- 
aus erklaieu. A. 


Ii a 
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Die Electricitat verfchiedner Pulver uhterfucbta 
er, indernerfie aus einein durchibcherten mel'finge- 
nen Gefafse auf das Electrometer ftaubte. 


> 


E ftark 


Sovvohl bei dielem, wie bei dern Gebrauche ei- 
nes glafernen Siebes, erliielt er gleiche Electricitat. 
Zinkkalk 
Eifenkalk 
Wismuthkaik 
Schwarzer Eifenkalk 
Zinnkalk 
__ Talkerde 
Turpeth 
Algarothpulrer 
Ai fenikfaures Kali 
Epfomer Talkerde 
SchwefelTaures Kali 
Arfenik 

Schwefelfaures Natron 
Alle Metalle + E 
Kiefelerde fchwach — E 
Thonerde barker — E 
Kiefelerde noch rnehr — 

Schwererde am ftarkften 


+ E ftark 


E 

— E 


Er verfpart zur kunftigen Unterfuchung, das'Vjfcr- 
haltnifs der electrifchen zur lichebrechenden Kraft 
der Korper zu beftimmen, und auszumachen , ob 
eine-electrifche Verfchiedenheit zwifchen venofem. 
und arteriellem Blute, und zwifchen der Electricitat 
des Bluts eines Kranken und Gefunrlen fey, Und ob 
und welche Electricitat beim Keimen, bei Oxyda- 


tionen und Reductionen entftehe. 



